Lds forst: Sdtt pd datorn 


Forsta gangen du startar din dator pdborjas en 
installations- och konfigurationsprocess som sker en 
gang. Detta kan ta upp till 20 minuter att slutfora. 
Under tiden visas ett meddelande, Vanfa..., och datorn 
svarar inte forran processen slutforts. 

Stang inte av datorn under processen. 

Nar processen slutforts visas Windows-skrivbordet pd 
skarmen. Om muspekaren visas som ett timglas pd 
skdrmen dr processen inte riktigt slutford. 

Kontakta support om du har ndgra frdgor angdende 
denna process. Kontaktinformation finns i Garanti- och 
supporthandboken. 
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